HOT 


STB/MULTI BLOCK 



' NC = No Connection 
' No marking resistor 2012 1% SMD 
' No marking capacitor 2012 50V X7R 
' No marking resistor 2012 1% SMD 
' No marking capacitor 2012 50V X7R 
' Change all Glass Type ZENER 
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